Inz. Eugeniusz Tadeusz 


DULTZ 


przeżywszy lat 70, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 


zmarł dnia 9 kwietnia 1982 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek 20 kwietnia br. 
o godzinie 10.00 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku: 


RODZINA 


